Za duszę s. p. 


JENERALA 


Wladyslawa nr. Zamoyskiego 


zmarłego w Paryżu dnia tt Stycznia 1868 r. 


odprawi się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele 00. Kapucynów w Sobotę dnia 18 Stycznia r. b. o godzinie 10 rano, 


na które Rodzina zaprasza Przyjaciół, Znajomych i pobożnych Chrześcian. 


